
CorreiUe anodica lolale e» 67mA 
Coifipre Jchermo 35 L6 - 2 m A 

Conenlt anodica 35L6 = 40mA 
Cotrente cafodica 35L6 = 42mA 
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RADIO 


MARELLI - Mod. 126. Una gamma onde medic da 516 a 1605 kc e 2 gamine espansc d’onde cortc di 49 e 25 m. Media fre- 
qiienza 455 kc. Potenza d’uscita massima 3,5 W. Potenza assorbita 39 W. Consumo (a 160 V) 0,27 A. 


























